RADIOMARELLI 
Mod. 9A 55 


WORME Dl TARATURA 
MEDIA FREQUEtlZA. 

wi * ll '* ntr « t » tramita . condeniatore 

50.000 pF. T*mr* « 470 kHz L9. L10. L1I. L12. 

ONDE ME DIE 2. . 

Qenerator* Birantrata apparecchia tramita reti.tenxi dl 180 ohm. 
Tarar* a 540 kHz L8 6 L4; pol a 850'1<Hz CIO a C6. 

ONOE MEDIE 1. 

Generator*. oo«4 .opr* Tarafp a. 980 ftHz L7 e L3; poi a 1550 kHz 
w a Co. 


ONDE CORTE’2. , 

Oeneratora come aopra.'Tarara a 10 MHz C8 e C4. 

ONbE CORTE I. 

Oeneratoro com. .opr,. Tatar* a 17 MHz C7 e C3. Badare che 
I immaglne si trovi a frequenza piO bats a. 
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Corrente a^qdlca compleaaiva: 74 mA. 








